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PRESENCIA DE AEDES (STEGOMYI/A) AEGYPTI L. (DIPTERA: 
CULICIDAE) EN LA LOCALIDAD DE QUILMES (BUENOS AIRES, 
ARGENTINA) 


La fiebre amarilla es una enfermedad virósica incluida en el grupo A de enfermeda- 
des notificables, transmitida por varias especies de culícidos de las cuales la de mayor im- 
portancia es Aedes (Stegomyia) aegypti L., de hábitos peridomiciliarios. Esta especie es asimis- 
mo transmisora de encefalitis y dengue (Del Ponte, 1958). El aumento de la incidencia y la 
amplia propagación del dengue en las Américas obedece, fundamentalmente, a la expan- 
sión en los últimos años de las poblaciones de Ae. aegypti (O.M.S., 1990). 

Esta especie, citada para la Argentina por Castro & García (1960) y Duret (1949, 
1950, 1951) fue responsable de la transmisión de la fiebre amarilla urbana en la ciudad 
de Buenos Aires durante 1858, 1870, 1871, 1896, 1899 y 1905 (Bejarano, 1967). A través 
de la Campaña de Lucha contra Ae. aegypti desarrollada a partir de 1955, en convenio 
con la Organización Panamericana de la Salud y la Dirección de Paludismo y Fiebre 
Amarilla, esta especie fue erradicada de la Argentina en 1963 (Carcavallo, 1968). En 1987, 
la distribución de Ae. aegypti se expandió nuevamente a nuestro país, siendo hallada 
por el Ministerio de Salud Pública en las provincias de Formosa y Misiones (O.M.S., 
1990). 

En esta nota se cita la presencia de Ae. aegypti L. para la localidad de Quilmes, 
provincia de Buenos Aires. El material coleccionado por el autor consta de 1 macho, 
28-11-91; 2 hembras, 8-11-92; 1 macho, 10-11-92; 4 machos y 4 hembras, 16-11-92; 9 ma- 
chos y 1 hembra, 18-11-92; 2 machos y 1 hembra, 23-11-92; 68 larvas; 12 pupas, 9-I1I- 
92. Los estados preimaginales fueron hallados en recipientes de plástico de 15 cm de 
diámetro que contenían agua de lluvia. El material fue depositado en la colección del 
Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE), La Plata. 

Durante el período de publicación de la presente nota, se observó que la pobla- 
ción de esta especie se encuentra bien establecida y en expansión numérica, observa- 
ción realizada a través de muestreos que se están llevando a cabo en la actualidad. 
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